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MV 009 

ProFilato Cornice 

2 

MV 034 

Guarnirione Nera 
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A 7286 

Guarnirione in Alluminio Anodizzato 
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MRB453 

Pannello ad " U " SerigraFato "Super Cobra” 
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MRB383 

Scenario Verticale Sinistro 
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MRB3S1 

Scenario 
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MRB3S2 

Scenario Verticale Destro 
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FB 075 

Sportello Superiore 
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B 7091 

Serratura 

10 

A 7295 

Rettangolo Rete Stirata 130x250 
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B 6116 

Squadretta Fissaggio Cassetta Monete 
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A 7294 

Rete Stirata iSO x l80 
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FB 074 

Sportello Posteriore 

14 

MRB423 

Mobi le SerigraFato 

15 

FB 071 

Zocco 1 o 

16 

B 7154 

Cassetta Monete 

17 

MRB425 

Vetro SerigraFato 
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C 8lS6 

Pannello Comandi Assemblato 

19 

C 8109 

Sportello per Gettoniera 

20 

A 7260 

Angolare Rinforzo Mobile 
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C 8186 Par.rello corra-^di asszrrD’a^o 

3 5114 pulsas's 3-a-.:o 
3 5120 =>l5astc ;?os50^ 
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ISTRUZIONI Dl 
MONTAGGIO 


C 8175 COMANDO A LEVA 
A QUATTRO POSlZIONl 


A 6265 

PIASTSlNA ALL. 


A6243 MOLLA CONICA 


A 6244 POMELLO IN NYLON COMANDO MICRO 


A 6245TUBINO oistanziale 


A4514 


A4490 


A4515 


B9017 

\ 


TRAFILA 5MA X 37 

DADO AUT03L. 5MA 

STAFFA FISSAGGIO 

PACCO LAMELLARE 


A 6240 LEVA 01 COMANDO IN ACCIAIO INOX 


B6176 flangia supporto oi base con 


BOCCOLA IN ACCIAIO 
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TAV. N» 4 


C 8109 • SPORTELLO PER GETTONIERE ASSEMBLATO 
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4 6008 

■ I II Hi 1 
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4 436? 

P'4S’Pi\4 5E-.’ DC = = 4 
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3 71S4 

SPORTELLO CON CE=S EP4 
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4 ■’236 

COPNiCE IN AlLw V N C P = E5S0rL50 
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TAV. N® 5 
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B 7;94 
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3 5029 

PCPTA lAVPADA AlTO SPQPTElLO 


A 4328 

leva per SEPPaTlRA SPCRTELLO AN^ERiOPE 
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A 7X2 

piaSTRA SUPPQRTO G£7TCNiER£ 

A 

4 4X5 

PEPNO PER CA> AllOTTO SPOPi’ELLO 
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A 6X1 

cavallotto s?o»^ello 
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3 6X1 

LEVA CON 30CC0LA 
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A 6X2 

LEVA O' SCARTO G£TTCN;£®A 
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A 5201 

WClLA RiCHIAVO lEvA DI SCAOTO 
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3 X15 

PACCO lAMElLARE TilT 

“TT" 

A 5205 


~T~ 

A X21 

FERRETTO PORTA C'-'iAVE SPCRTELLO 
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A tSoT" 

SCCRRIMCNETE VASCh'O 
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A 7008 

SCORRIMONETE pEMM'NA 


3 7006 

SbPPOPTO GET7C\,=RA 

“17“ 

A 5252 

FORCELLINA PISSAGGIO GETTOMERA 
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A SC14 

PIASTRINA ACCCPP.AMENTO SbPP GE’TONiERA 
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COVPONEME PER ASIA APRESTO MONETA 
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A 5X1 

SARRA APPES’O VONETA 
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F'ASTPA pcR'a V c=c 
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3 5053 

Micro nero 


3 X54 

V CRC ROSSO 


3 5255 

ViTPO 3IANC0 

J 

4 '2':- 

sc. a: u\ 0 =rZ :na.E 4\' f = C0E 


A ECO 

SC.4D 4 FC = 

33 

4 5009 

— 1 1 1 HW 111 1 1 IM y| M 


4 XI’ 

C4NC£l^ET'C 


4 : . 

P4CCCG. *•=£ N .E34 


A =Z'.5 

itapcT’-o AR-ES*: V.NE'A 

: i 

M r • ; 

PPRPE'TO ARRES'.’' VCN:*4 = CCC.A 


14 . 15 B 6076 SCORRIMONETA ASSEMBLATO 


8 









































ASB 118 pROTEZiONE altopa;<lame 
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CE 2018 

AlTOPARLANTE 


TAV. N.i 6 

MECHANICAL 

PARTS 


B 6110 CONTATORE 


B 7235 suppoRTo 

VENTILATORE 


X064 

MOLLA FORTE 


A4380 

MOLLA 

LEGGERA 


CASALETTa 

CCNOUZIONE 

CABLAGGIO 

CON 

COPERCHIO 


AS1066 VESTOLA IN 

PLASTICA A 3 PALE 
( VA 130 A ) 


'3 72 40 

MOTCRE PER VENTOLA 
ASSIALE CVA 130 A ) 


cm 47 cm. 33 

A7312 A7313 
MVC58 


X 065 RETE PLASTICA 
PROTEZIONE MONITOR 
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CEC no P0V;ER board (PC. 1B1126) 


























ComponrnI lipt UjARI 


DES'GKA'ViON 


,CODC PAP1 
; *<c ' 


DE SCP-PTIOK 


i CL 1 





; 1 


r*r ‘ 


Voitare 





( MA 7905 lOI 

1 

7 

3. __ 

CL 1653 

1 • 1 /i-'.r Vo 2^R<'*€: i.€f'\2^c3XO 


1 

I 


( :.:a 7512 KO) 

1 

£ , 

* 1 ‘l ' 

1 1 299. 

IN 5400 Lioce 

1 

_5 i 

1 ON 2 

CL 'i'ii2 

6 ?in I'ocu 1 :;?.le Connector 

1 

1C 

ci: 1 

CZ 1361 

£ ?in Nodu 1 Connector 

1 

n 

. KS 1 

CZ 1566 

Heat Sink 16/75/? 

1 


14 . HS 4 


5 i C 1~2- 6-£- 

16 ' c' 2 


nk 16/40/B 


JJ 54; 10,000.:? 16V. Zl&ctr.Car . Sir., 
' iSidee 


1 


nv? ?.200;:F 25V. ILec.Cap 


Carton U&sisio: 


JtorX., 


ComponAni iipi COIN SWITCHES A.BJUSI.'.iNTS BOARD C~C 069 


ip ll^r. 


' ITEM . 
No 1 

' ■ -n 

PART OCStG^ATlON 1 

j 

1 ' 

CODE PART 

1 Nc 

1 

:?.c. IB 114 5 ! 

icz 21 

U 'W 


E C— Moe-Ic 


vdtch 6 vie 


o';r:on 


o lo 




































• F.LU ZACCARIA s.n.c. 

*»-40oi;:a^c(«*«ao<«£so bo 

SAvT SO. 

POWER BOARD 181126 (CEC 110) 1B1326.P 


*• *«» ** 0 «% 

__* *. *» 61 C- 


5 








































